PONT   SUR LA  GLATZER NRISSE,  A   MICHEIAU (ALLEMAUNE, - Silt-Air, - C<>,rl<> <lc Bi-hg)
Route <le Michelau a Gross Saarnti
1905-1906
f  — Elevation — 2mm
f,, — Coupe en travors a la clef — 5mm


f. — Coupe en long — 3mm
1.  Dates (S2).
Commencement des travaux...................................      27 septembre 1905
Grande -voute.........,.......................'.................        15-26 mai 190G
Decintrement.................................................          6 juillot 1906
Ouverture a la circulation......................................          24 aoCit 1906ro.nl G semainos apr6s, rouvrago nehovo.
